KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ  _ -z111 


İka INe 20H 
ere QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE m 


TS EN ISO/IEC 17021-1 


- AB-0002-YS | 





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ l TURKISH STANDARDS INSTITUTION 
bu belge ile s : hereby certifies that the organization 
ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş. - ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.S. - DUDULLU 


PANEL RADYATÖR FABRİKASI 
YUKARI DUDULLU OSB 3. CAD, 
NO:2 34760 ÜMRANİYE - 
İSTANBUL / TÜRKİYE 


DUDULLU PANEL RADYATÖR FABRİKASI 

YUKARI DUDULLU OSB 3. CAD. 

NO:2 34760 ÜMRANİYE - 

İSTANBUL / TÜRKİYE - 










K-Q 
TSE-ISO-EN 





has a QUALITY MANAGEMENT SYSTEM which fultills 
the requirements ofthe TS EN ISO 9001:2015 


kuruluşunun TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir KALİTE 
YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğunu onaylar. 


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 


Belge kapsamı Ek'te verilmiştir TURKISH STANDARDS INSTITUTION Scope of the certificate is given in annex 
Belge Mo / Certificate No 
KY-994-03/KG-99/09-R15 
[stanbul Belgelendirme Müdür V. Belge Tarihi / Date of Certificate 
İstanbul Certification Manager Vice 11.03.2022 


Geçerlilik Tarihi / Valid Until 





Revizyon Tarihi / Date of Revision 
15.06.2021 
lik Belge Tarihi / Initial Certification Date 


24.02.1999 


Bu belge belgelendirme saril — — " his certifies | 
u belge bank galana. Türk Standardları Enstitüsü Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. iig egi RER la 


uygunluk sağlandığı sürece geçerlidir, 
Turkish Standards Institution, has been accredited by the Turkish Accreditation Agency TÜRKAK, 





AYDIN CÓTEN 





341503202212102104 


"^J KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ (| —X*—. 





| — | Mm " 
Looney QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE — — 
EK / APPENDIX 
' Belge No / Certificate Nc: KY-994-03/KG-99/09-R15 l Belge aii / Date of Certificate: Tr dis 
Belgeli Kurulus Adi, Adresi: | ALARKO CARRIER SAN. VE TÍC. A.S. s 


DUDULLU PANEL RADYATÖR FABRİKASI 
YUKARI DUDULLU OSB 3. CAD. 

NO:2 34760 ÜMRANİYE - 

İSTANBUL / TÜRKİYE 


am 


Name and Address of the Certified Organization: 










K-Q 
TSE-ISO-EN 
9000 


Scope of the Certificate: 
TS EN ISO 9001:2015 


Belge Kapsamı: 
TS EN ISO 9001:2015 






- ÇELİK SACDAN LEVHA TİPİ PANEL DESIGN AND PRODUCTION OF 


RADYATÖRLER - CONVECTION TYPE STEEL SPACE HEATERS 
- SIVI YAKITLI KAT KALORİFERLERİ (PANEL RADIATORS) | 
- GAZ YAKAN KAT KALORİFERLERİ VE - OIL FIRED DOMESTIC BOILERS 
KOMBILERI - GAS FIRED DOMESTIC BOILERS AND WALL 
- YOGUSMALI KAZANLAR HUNG BOILERS 
- BRÜLÖRLER - CONDENSING BOILERS 
TASARIM VE ÜRETİMİ - OIL AND GAS BURNERS 
DELIVERY OF 
- SATIS SONRASI HIZMETLER - AFTER SALES SERVICES 
- ISI GİDERLERİ PAYLAŞIM HİZMETLERİ - - HEATING EXPENSES OF SHARING SERVICES 


SUNUMU 





715 


341503202212102104 


